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(ES) 

Puntos importantes 

(PL) 

Wazne 

(CN) 

注意事项 

(P) 

Pontos importantes 

m 

Ba>KHbie 33M6H3HM 只 

(TC) 

注意事項 

(NL) 

Belangrijke aandachtspunten 

(GR) 

Ir)M avT|K ^ ETTiariMavCTEi^ 

(K) 

会犬 1 人 1 平勾順 

(DK) 

Vigtige punkter 

OP) 

重要なポイント 





Plinth (iQ50, iQ70, iQ90) 

(ES) 

Pedestal (iQ50, iQ70, iQ90) 

(PL) 

Plinth (iQ50, iQ70, iQ90) 

(CN) 

底座 (iQ50, iQ70, iQ90) 

Socle (iQ50, iQ70, iQ90) 

(P) 

Pedestal (iQ50, iQ70, iQ90) 

m 

ocHOBaHne (iQ50, iQ70, iQ90) 

(TC) 

底座 (iQ50, iQ70, iQ90) 

Sockel (iQ50, iQ70, iQ90) 

(NL) 

Plint (iQ50, iQ70, iQ90) 

(GR) 

n 入 fv0oq (iQ50, iQ70, iQ90) 

(K) 

平交吾 (iQSO, iQ70, iQ90) 

Piedistallo (iQ50, iQ70, iQ90) 

(DK) 

Sokkel (iQ50, iQ70, iQ90) 

OP) 

台座 (iQ50 ， iQ70 ， iQ90) 




INSTALLATION 


fv 

ANU> 

'し 

71 

曾 


(GB) Follow this manual carefully for best results from your speakers. 

( F ) Afin de tirer les meilleurs resultats des haut-parleurs, veuillez suivre scrupuleusement les instructions reprises dans le present manuel. 

( D ) Fur optimale Ergebnisse mit Ihrem Lautsprecher befolgen Sie diese Anleitung. 

(I) Per ottenere le migliori prestazioni dai diffusori seguire le istruzioni contenute nel presente manuale. 

( ES ) Siga las instrucciones de este manual para obtener los mejores resultados de los altavoces. 

( P ) Siga este manual atentamente para obter o melhor resultado das colunas. 

( NL ) Volg terwille van een optimaal resultaat de instructies nauwkeurig op. 

( DK ) Folg denne manual omhyggeligt for at opna det bedste resultat fra hojttalerne. 

( PL ) Aby zapewnic optymalne dzialanie gtosnikow, nalezy stosowac si 宅 do tego podr^cznika. 

( RU ) fljia nonyMeHMfl HannyHLUnx pe3ynbTaT0B ot rpoMKoroBopmeneii, TmaienbHO cneflyiiTe flaHHoii MHCTpyKMMM 

( GR ) AKoAou0naT£ TrpoaEKTiKa ti<; o6r|Yi£^ ciutou tou £YX£ipi5lou va £$acj(pa 入 ioxix Triv Ka 入 0T£pr| Suvair) aTroSoari tcjv r|X £ ' (j0V crag. 

( JP ) スピーカーの性能を出し切るためにこのマニュアルをよくお読みください。 

( CN ) 请仔细阅读和遵循本手册以取得最佳的效果。 

( TC ) 請仔細閱讀和遵循本手冊以取得最佳的效果。 

( K ) 智犬 I 3芒叫片望#今ス I § W|S 



(<jB) Read and return warranty cara. 

( F ) Veuillez lire et renvoyer la carte de garantie. 

( D ) Lesen Sie die Garantiekarte und senden Sie sie 
ausgefullt zuriick. 

(I) Si prega di restituire la scheda di garanzia, previa 
attenta lettura. 

( ES ) Lea y envlenos la tarjeta de garantla. 

( P ) Leia e devolva o cartao de garantia. 

( NL ) U kunt na lezing en invulling de garantiekaart aan 
de importeur sturen. 

( DK ) Gennemlaes og send garantibeviset tilbage. 

( PL ) Przeczytaj kart§ gwaranc/jn^ i oaesli) 

( RU ) ripoMTme rapaHTMMHbm TanoH 

(GR) AiapaoTE Kai £TTiCTTp£qjT£ Tr)v KapTa £YYur|crr|^- 

( JP ) 日本国内では保証書の発行をいたしておりま 
せん。正規販売店の領収書が保証書に替わり 
ます。 iQ シリーズは自然故障においてお買い 
上げより2年間の無償修理です。 

( CN ) 请阅读和寄回质量保证卡。 

( TC ) 請閱讀和寄回質量保證卡。 

( K ) 吾智 m 吾人ィ n ?\ 



(uB) Avoid temperature extremes. 

( F ) Eviter les temperatures extremes. 

( D ) Extreme Temperaturen vermeiden. 

(I) Evitare temperature troppo alte o troppo basse. 
( ES ) Evite temperaturas extremas. 

( P ) Evite temperaturas extremas. 

( NL ) Vermija extreme temperaturen. 

( DK ) Undga ekstreme temperaturen 
( PL ) UniKaj ekstremaln/ch temperatur. 

( RU ) Mcnonb3yMTe npn HopManbHOM KOMHaTHOM 
TeMnepaiype 

( GR ) Atto ( puy £ T £ Tr|v ekOecth cte aKpaiE ^ 
0ep|jOKpaCTi£<;. 

( JP ) 極端な温度は避けてください。 

( CN ) 避免过高和过低的温度。 

( TC ) 避免過高和過低的溫度。 

( K ) 包犬 I 芒王 


[Q 50 

[Q 70 

tC 390 
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Important Points 

(ES) 

Puntos importantes 

(PL) 

Wazne 

(CN) 

注意事项 

Points importants 

(P) 

Pontos importantes 

m 

Ba>KHbie 3aMeHaHM 只 

(TC) 

注意事項 

Wichtige Punkte 

(NL) 

Belangrijke aandachtspunten 

(GR) 

Iri|JQVTiK£g ETTiarn-iavaei^ 

(K) 

省大 1 人 1 平到人卜 # 

Punti importanti 

(DK) 

Vigtige punkter 

OP) 

重要なポイント 





fGB) Avoid damp. 

(F) Eviter rhumidite. 

(D) Feuchtigkeit vermeiden. 

(I) Evitare I'umidita. 

(ES) Evite la humedad. 

(P) Evite a humidade. 

(NL) Vermijd vocht. 

(DK) Undga fugt. 

(PL) Unikaj wilgoci. 

(RU) M36eraiiTe cbipocm 

(GR) Atto(puy£T£ Tr|v ekOecth cte p£pn pe uYpaaia. 

( JP ) 湿気を避けてください。 

(CN) 避免潮湿。 

(TC) 避免潮濕。 

(K) 奋フ I 扮壬芑丑 | 古 WI 兌 



6GB) Avoid direct sunlight. 

(F) Eviter rexposition directe aux rayons du soleil. 

(D) Direktes Sonnenlicht vermeiden. 

(I) Evitare I’esposizione diretta ai raggi del sole. 
(ES) Evite la luz directa del sol. 

(P) Evite a exposiqiao directa a luz do sol. 

(NL) Vermijd rechtstreeks zonlicht. 

(DK) Undga direkte sollys. 

(PL) Unikaj bezposredniego swiatta stonecznego. 
(RU) M36eraMTe np^Mbix conHenHbix JiynePi 
(GR) ATTOCpuyeTE Tnv a|j£CTri ekOecth otov qAio. 

( JP ) 直射日光を避けてください。 

(CN) 避免阳光照射。 

(TC) 避免陽光照射。 

(K) 司人 !■ 吾右 WI2 




(GB) 

( F ) 

( D ) 

(■) 

(ES) 

( P ) 

(NL) 

(DK) 

( PL ) 

(RU) 

(GR) 

QP) 

(CN) 

(TC) 

(K) 

(GB) 

( F ) 

( D ) 

(■) 

(ES) 

( P ) 

(NL) 

(DK) 

( PL ) 

(RU> 

(GR) 

( JP ) 

(CN) 

(TC) 

( K ) 


Clean with a damp lint free cloth. 

Nettoyer a I’aide d’un chiffon humide, non pelucheux. 
Mit einem angefeuchteten, nicht fuselnden 
Tuch abwischen. 

Pulire con un panno umido non sfilacciato. 

し impie con un pano humedo. 

し impe com um pano humido sem pelos. 

Reinigen met een vochtige niet pluizende doek. 
Rengor med en fugtig klud, der ikke fnugger. 

Czysc wilgotn 斗 szmatk 廷〇 zwartej strukturze. 
OnuinaMTe Bna>KHOM TKaHbio, He coflep>KameM 
B0J10K0H. 

KaGapiCTTE |je uypo Ckpaapa 110 u 6ev acpQvei 
XvouSia. 

毛羽立ちのない柔らかい布に少量の水分を含ませ 
て拭いてください。 

用不含麻质的湿布清洁。 

用不含麻質的濕布清潔。 

早 E 己彳岳包号 2 旦 


rFi 

SPl plT 


X 


(GB) Do not use spirit based cleaners. 

(F) Ne pas utiliser d’agents nettoyants a base d’alcool. 

(D) Keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden. 

(I) Non utilizzare prodotti a base di alcol. 

(ES) No use limpiadores con base de alcohol. 

(P) Nao utilize produtos de limpeza a base 
de alcool. 

(NL) Gebruik geen reimgingsprodukten op basis 
van alcohol. 

(DK) Brug ikke rengoringsmidler med alkohol. 

(PL) Nie uzywaj srodkow czyszcz^cych na bazie 
rozpu szczal n i kow. 

(RU) He ncnonb3yiVre pacTBopmenM A-n^ mmctkm 

(GR) Mqv xpn CT| M OTTOie i T £ uypa Ka0apio|jou |j£ paar] to 
oiv6iTV£U|ja. 

(JP ) アルコール など化学物質を 一切 使用しないでく 
ださい。 

(CN) 不要使用含酒精的清洁剂。 

(TC) 不要使用含酒精的清潔劑。 

(K) 吾誓罟号 2 至钭 x| o[A]\2. 


SAFETY NOTICE! trailing cables are dangerous, secure all cables. 

NOTE DE SECURITE ! Les cables de haut-parleurs tramant sur le sol peuvent etre source de danger. Fixer tous les cables. 
SICHERHEITSHINWEIS ! Herumliegende Lautsprecherkabel sind eine Gefahrenquelle. Bitte alle Lautsprecherkabel sorgfaltig verlegen. 
NOTA PER LA SICUREZZA: i cavi di uscita dei diffusori possono essere pericolosi se non sistemati in un posto sicuro. 
;ATENCION! los cables de conexion sueltos de los altavoces son peligrosos. Fijelos. 

PRECAU<；OES DE SEGURAN( ； A! Os cabos das colunas espalhados sao perigosos, fixe todos os cabos. 

VOOR UW VEILIGHEID! Loshangende luidsprekerkabels zijn gevaarlijk! De kabels steeds op een veilige plaats leggen. 

BEM/ERK! skarpe knaek og slid pa hojttalerledningerne er farlig, de skal fastgores. 

UWAGA DOTYCZ^\CA BEZPIECZENSTWA! Luzno lez^ce kable sq niebezpieczne. Zabezpiecz wszystkie kable. 

3aMe4aHMe no 6e3onacHOCTM! He flonycKame o6pa30BaHnsi neierib M3 Ka6enePi, 3aKpenme Bee Ka6enn 
nPOEIAOnOlHZH AKPAAEIAZ! Ta £KT£0£i|j£va KaAcoSia aaq £k0£touv cte kivSuvo, aa(paA(CTT£ 6 入 a Ta KaAcoSia. 

安全注意！ケーブル類はきれいにまとめ足に引っ掛けることのないようにしてください。 

注意安全！散乱曳尾的连接线和电线有潜在危险，必须固定所有连接线及电线。 

注意安全！散亂曳尾的連接線和電線有潛在危險，必須固定所有連接線及電線。 

刊〇 1 詈名〇 1 罟〇 1 飲ち王列智大剛 I 兑 



(GB) Correct 

x 

(GB) Wrong 

A 

(GB) Caution/Warning 


(GB) Adjustment 

(F) Correct 

(F) Incorrect 

(F) Attention/Avertissement 

V" 

(F) Reglage 

(D) Richtig 

ハ 

(D) Falsch 


(D) Achtung / Warnung 


(D) Einstellung 

(1) Corretto 


(1) Errato 


(1) Attenzione/Awertenza 


(1) Regolazione 

(ES) Correct 。 

(Ebj Incorrect 。 

(ES) Precaucion/Atencion 

(ES) Ajuste 

(P) Correct 。 

(P) Errado 

(P) Aten^ao/ Aviso 

(P) Ajuste 

(NL) Juist 

(NL) Fout 

(NL) Opgelet/Waarschuwing 

(NL) Instelling 

(DK) Korrekt 

(DK) Forkert 

(DK) Forsigtigt / Advarsel 

(DK) Justering 

(PL) Poprawny 

(PL) Niepoprawny 

(PL) Ostrzegawczy / Ostrzezenie 

(PL) Uregulowanie 

(RU) llpaBMnbHO 

(RU) HenpaBunbHO 

(RU) BHUMaHMe/ripeflynpe^eHMe 

(RU) HacTpoiiKa 

(GR) ZujaTO 

(GR) AaGo^ 

(GR) ripoCTOxn/npoEiSoTToiriar) 

(GR) ripoCTap|JOYn 

OP ) 正しいです 

OP ) 誤りです 

(JP) 注意！警告！ 

(JP ) 調節 

(CN ) 正确 

(CN ) 错误 

(CN) 注意/警告 

(CN ) 调整 

(TC ) 正確 

(TC) 錯誤 

(TC) 注意/警告 

(TC ) 調整 

(K) 善号 

(K ) 量宫 

(K) 平勻 / 岧卫 

(K ) 王 S 
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Positioning 

(ES) 

Posicionamiento 

(PL) 

Ustalanie potozenia 

(CN) 

摆放定位 

Positionnement 

(P) 

Posicionamento 

m 

Pa3MemeHne 

(TC) 

擺放定位 

Aufstellung 

(NL) 

Plaats en aansluiting 

(GR) 

Pu0|jian 

(K) 

省大 1 早 1 大 1 

Posizionamento 

(DK) 

Placering 

OP) 

位置 




2 




'Oio 


SP364IBA 

SP364IDA 

SP364IFA 



fOio 


SP3657LV 

SP3657FV 
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Positioning 

(ES) 

Posicionamiento 

(PL) 

Ustalanie potozenia 

(CN) 

摆放定位 

Positionnement 

(P) 

Posicionamento 

m 

Pa3Meu4eHne 

(TC) 

擺放定位 

Aufstellung 

(NL) 

Plaats en aansluiting 

(GR) 

Pu0|jiCTri 

(K) 

智大 1 ° 1^1 

Posizionamento 

(DK) 

Placering 

OP) 

位置 




2 



2-3m (6-10') MAX. - H_ - B 



A = 225mm (9") MIN. B =1 m (39") MIN. 



A 




/V 


2 Hz I kHz 20 kHz 


X 


f© 1 I© 1 



r 


2 Hz I kHz 20 kHz 





r (D)o 
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(ES) 

Conexiones 

(P) 

Ugag6es 

(NL) 

Aansluitingen 

(DK) 

Forbindelser 


iC^lO iC^30 iC^50 iC^70 iC^90 



Single wire connections 

(F) Connexion a un fil. 

(D) Einzel-Kabelanschlusse. 

(I) Connessioni "single wire". 

(ES) Conexiones de un solo hilo. 

(P) Liga^aoes com um so cabo. 

(NL) Enkelvoudige draadverbindingen. 

(DK) Forbindelser til enkelt ledning. 


Bi-wired connections 


(F) 

Connexion a bi-cablage. 

(D) 

Bi-W iring-Anschluss. 

(■) 

Connessioni “bi-wired”. 

(ES) 

Conexiones de doble hilo. 

(P) 

Ligaqiao em duplo cabo. 

(NL) 

Bi-Wire connectoren. 

(DK) 

Bi-wired forbindelser. 


Bi-amplified connections 

(F) Connexion a bi-amplification. 

(D) Bi-Amping-Anschluss. 

(I) Connessioni “bi-amplification”. 

(ES) Conexiones de biamplificacion. 

(P) Ligaqiaoes bi-amplificadas. 

(NL) Bi-Amp aansluitingen. 

(DK) Forbindelser til bi-amping. 
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(ES) 

Conexiones 

(P) 

Ugag6es 

(NL) 

Aansluitingen 

(DK) 

Forbindelser 


iC^ 60 c 


ZN M 0°^ 0 


^0 



Single wire connections 

(F) 

(D) 

(■) 

(ES) 

(P) 

(NL) 


Connexion a un fil. 
Einzel-Kabelanschlusse. 
Connessioni "single wire". 
Conexiones de un solo hilo. 
Liga^aoes com um so cabo. 
Enkelvoudige draadverbindingen. 
(DK) Forbindelser til enkelt ledning. 



⑧ 03 S3 CD 

(© 03 AMPLIFIER 


CENTRE 


Bi-wired connections 


(F) 

Connexion a bi-cablage. 

(D) 

Bi-W iring-Anschluss. 

(■) 

Connessioni “bi-wired”. 

(ES) 

Conexiones de doble hilo. 

(P) 

Ligaqiao em duplo cabo. 

(NL) 

Bi-Wire connectoren. 

(DK) 

Bi-wired forbindelser. 



④ B 


⑧ as 随 ® 

AMPLIFIER 


Bi-amplified connections 

(F) Connexion a bi-amplification. 

(D) Bi-Amping-Anschluss. 

(■) Connessioni "bi-amplification". 

(ES) Conexiones de biamplificacion. 

(P) Liga^aoes bi-amplificadas. 

(NL) Bi-Amp aansluitingen. 

(DK) Forbindelser til bi-amping. 




I 


©i 

1 

⑧ ea sb © 

AMPLIFIER 


fi 

(D 部 ess(t) 

1 AMPLIFIER 

⑧ j 

f 

一 


CENTRE 
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(GB) 

Connections 

(IP) 

接続 

(PL) 

Po 龟 czenia 

(CN) 

箱体连接 

m 

CoeflMHeHM 只 

(TC) 

箱體連接 

(GR) 

Iuv5£a£ig 

(K) 




iC^lO iC^30 iC^50 iC^70 iC^90 

/H fel 题 _5 



承 


Single wire connections 

(PL) Pol^czenia kablami pojedynczymi 

(RU) CoeflMHeHna oflHUM Ka6eneM 

(GR) ZuvSectei^ [jovou koAcoSiou 

(JP) シングルワイアー接続 

(CN ) 单线连接 

(TC ) 單線連接 

(K) 召呈斗〇 1 〇 | 包 1 人 I 



Bi-wired connections 

(PL) Pol^czenia kablami podwojnymi 

(RU) CoeflMHeHMa Bi-wire (napoPi Ka6eneM) 

(GR) IuvSectei^ 5uo KaAajSIwv 

(JP) バイワイアー接続 

(CN ) 双线分音连接 

(TC ) 雙線分音連接 

(K) y|-0| £卜〇|〇1包1人I 




B 卜 amplified connections 

(PL) Pol^czenia z podwojnym wzmocniemem 
(RU) CoeflMHeHMn Bi-amp (napoii ycunmeneM) 
(GR) Iuv 5 ectei «; 5 itt 入!^ evlaxuan^ 

(JP) バイアンプ接続 
(CN) 双扩音连接 
(TC) 雙擴音連接 
(K) 唞〇 | 铛丑包查人 | 
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(GB) 

Connections 

OP) 

接続 

(PL) 

Pot^czenia 

(CN) 

箱体连接 

m 

CoeflMHeHM 只 

(TC) 

箱體連接 

(GR) 

Zuv5£Cj£iq 

(K) 




iC2 60c 

Al M 



Single wire connections 

(PL) Pol^czenia kablami pojedynczymi 

(RU) CoeflMHeHkm oahum Ka6eneM 

(GR) ZuvSectei^ ijovou Ka 入 coSiou 

UP) シングルワイアー接続 

(CN ) 单线连接 

(TC ) 單線連接 

(K) 召音 £ 卜〇 | 剜包查人 I 



⑧日 

(DBS &Si(L) 

4 AMPLIFIER 

>—> 

] = 


Bi-wired connections 

(PL) Pol^czenia kablami poawojnymi 

(RU) CoeflMHeHMa Bi-wire (napoii Ka6eneii) 

(GR) Iuv5£CT£iq 8uo KaAcoSIcjv 

UP) バイワイアー接続 

(CN ) 双线分音连接 

(TC ) 雙線分音連接 

(K) 唞〇 | 5 >[ 〇 \ 〇 ] 包查人 | 



⑧03 

I 


CENTRE 


&SS(T) 



B 卜 amplified connections 

(PL) Pol^czenia z podwojnym wzmocnieniem 
(RU) CoeflMHeHMn Bi-amp (napoM ycunmeneM) 
(GR) IuvSectei^ 5itt 入 lig Eviaxuan^ 

(JP) バイアンプ接続 
(CN) 双扩音连接 
(TC) 雙擴音連接 
(K) 唞〇 | 铛三包查人 | 




®0S5 ① 

i AMPLIFIER 

④后 

⑧ ess eaCD 

g AMPLIFIER 
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(GB) 

(F) 

(D) 

(I) 


Fault Finding - (I) Problem / (2) Action / (3) Cause (NL) 

Depannage - (I) Probleme / (2) Action / (3) Cause (DK) 

Fehlersuche - (I) Problem / (2) MaBnahme / (3) Ursache (ES) 

Individuazione delle anomale ■ (I) Problema / (2) Rimedio / (3) Causa (P) 


Opsporen van storingen - (I) Probleem / (2) Handeling / (3) Oorzaak 
Fejlfinding - (I) Problem / (2) Handling / (3) Arsag 
Localizacion de averias - (I) Problema / (2) Accion / (3)Causa 
Localiza^ao de avarias - (I) Problema / (2) Solu^ao / (3) Causa 



(1 )PROBLEM 


(2) ACTION 


(3) CAUSE 



iQ70, iQ90 


I 一 ®©® 




iQ70, iQ90 


iQ70, iQ90 


© © ® 

AMPLIFIER 



f 


職 


(S) 


iQIO, iQ30, iQ50, AMPLIFIER 
iQ70, iQ90 


iQ10, iQ30, iQ50, 
iQ70, iQ90 


I hf 



iQ70, iQ90 


し®©®、 

AMPLIFIER 




iQ70, iQ90 


iQ70, iQ90 


iQ10, iQ30, iQ50, 
iQ70, iQ90 


LF 


9 : 



iQ70, iQ90 


HE 


I 一 （D © ® 

AMPLIFIER 


HE 



(1 )PROBLEM 


(3) CAUSE 



®e® 


騰 


iQ10, iQ30, iQ50, 
iQ70, iQ90 


(GB) Working 
(F) Fonctionne 
(D) Funktioniert 
(■) Funziona 
(ES) En funcionamiento 
(P) Esta a funcionar 
(NL) Werkt 
(DK) Fungerer 


(GB) Not working 
fF) Ne fonctionne pas 
(D) Funktioniert nicht 
(I) Non funziona 
(ES) No funciona 
(P) Nao esta a funcionar 
(NL) Werkt niet 
(DK) Fungere ikke 

(GB) Switch cables 

(F) Changer I’ordre de cablage 

(D) Kabel tauschen 

(I) Cavi dell'interruttore 
(ES) Cable de interruptores 
(P) Cabos de liga^ao 
(NL) Kabels verwisselen 
(DK) Byt kabler 

(GB) Treble / HF 
(F) Aigus / HF 

(D) Hohen (Hochfrequenzbereich/HF) 

(I) Alti / HF 

(ES) Agudos/HF 

(P) Agudos/HF 

(NL) Hoge tonen / HF 

(DK) Diskant / HF 

(GB) Mid-range / MF 
(F) Medium / MF 
(D) Mitteltonbereich 
(I) Med け MF 
(ES) Gama de Medios / MF 
(P) Gama Media / MF 
(NL) midden tonen / MF 
(DK) Mellemtone / MT 

(GB) Bass / LF 

(F) Basses / BF 

(D) Basse (BaBfrequenzbereich/LF) 

(I) Bass け LF 
(ES) Graves / LF 
(P) Graves /LF 
(NL) Lage tonen / LF 
(DK) Bas/LF 


(GB) Intermitent sound 
(F) Son intermittent 

(D) U nterbrochene W iedergabe 

(I) Suono intermittente 
(ES) Sonido intermitente 
(P) Som intermitente 
(NL) Onderbroken geluid 
(DK) Uregelmaessig lyd 


(GB) Distorted sound 
(F) Son deforme 
(D) Verzerrter Klang 
(I) Distorsione del suono 
(ES) Sonido distorsionado 
(P) Som distorcido 
(NL) Vervormd geluid 
(DK) Lydforvraengning 
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(GB) Fault Finding - (I) Problem / (2) Action / (3) Cause 
(PL) Rozwi^zywanie problemow — (I) Problem / (2) Dzialanie / (3) Przyczyna 
(RU) rioncK HencnpaBHOCTM - (1)l1po6^eMa / (2) fleMCTBue / (3) llpuHMHa 
(GR) EvT0TTia|j6q 5ua 入 EiTOupyiag -(1)np6pAr)|ja / (2) AvuiJETCOTTiari / (3) Aitiq 


()P) 問題の発見 - （ 1) 問題 / (2) 行動 / (3 ) 原因 
(CN) 故障检修一 （ 1) 问题 / (2) 采取措施 / (3 ) 原因 
(JC) 故障檢修一 （ 1) 問題 / (2) 採取措施 / (3 ) 原因 
(K) 卫迓〇 | 己 ! m\ - (1) 呈冽召 / (2) 刿查刳 / (3) 岧 el 



(1 )PROBLEM 


(2) ACTION 


(3) CAUSE 



© © ® 


iQ70, iQ90 




I 一 （D © ® 

AMPLIFIER 


iQ70, iQ90 


iQ70, iQ90 




iQ10, iQ30, iQ50, AMPLIFIER 
iQ70, iQ90 


iQ10, iQ30, iQ50, 
iQ70, iQ90 


,HF 



し ®©® 

AMPLIFIER 




iQ70, iQ90 


iQ70, iQ90 


iQ10, iQ30, iQ50, 
iQ70, iQ90 


LF 


9 



HE 


i 一 ®©® 

AMPLIFIER 


日 m 



iQ70, iQ90 


(1 )PROBLEM 


(3) CAUSE 



% 




9 


41 


騰 


iQIO, iQ30, iQ50, 
iQ70, iQ90 


(GB) Working 
(PL) Dziata 
(RU) Pa6oTaeT 
(GR) AeiTOupYei 
OP) 動作する 
(CN) 正常运作 
(TC) 正常運作 
(K ) 玛号哲 


(GB) Not working 
(PL) Niedziato 
(RU) He pa6oTaeT 
(GR) Aev Aeitoupyei" 

OP) 動作しない 
(CN) 不正常运作 
(TC) 不正常運作 
(K) 勾 ■ 吾•哲 

(GB) Switch cables 

(PL) Zamieh kable 

(RU) riepeicnKJMme Ka6enn 

(GR) AAAayn Ka 入 u)5i’cov 

(JP) ケーブルを入れ替える 

(CN) 对换连接线 

(TC) 對換連接線 

(K) 刊〇 | 晉色查哿 3 

(GB) Treble / HF 
(PL) Tony wysokie / HF 
(RU) BbicoKMe MacTOTbi / BM 
(GR) npipa / HF 
OP) 高域 / HF 
(CN) 高音 / HF 
(TC) 高音 / HF 
(K) 卫吾 / HF 


(GB) Mid-range / MF 

(PL) Sredni zakres tonow / MF 

(RU) CpeflHne nacTOTbi / C*H 

(GR) Meaaia / MF 

OP) 中域 / MF 

(CN) 中音 / MF 

(TC) 中音 / MF 

(K) 吾吾 / MF 


(GB) Bass / LF 
(PL) Tony niskie / LF 
(RU) Hn3Kkie nacTOTbi / HH 
(GR) MTTaaa / LF 
OP) 低域 / LF 
(CN) 低音 / LF 
(TC) 低音 / LF 
(K) 习吾 / LF 


(GB) Intermitent sound 
(PL) Przerywany dzwi^k 
(RU) npona^aioiMiiM 3By« 
(GR) AiaAeiuoov r^xo? 

(JP) 音が途切れる 
(CN) 声音断断续续 
(TC) 聲音斷斷績續 
(K) ±E.\y[ oh 

暂咄 

(GB) Distorted sound 
(PL) Znieksztalcony dzwi^k 
(RU) MCKa>KeHHblM 3ByK 
(GR) riapanopcptop^vo^ r*|xo? 
QP) 音がひずむ 
(CN) 声音失真 
(TC) 聲音失真 
(K) 仝 SJ フト刻号省叫 
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(GB) 

Specifications 

(ES) 

Especificaciones 

(PL) 

Specyfikacja techniczna 

(CN) 

规格特性 

(F) 

Specifications 

(P) 

Especifica^oes 

(RU) 

TexHunecKne xapaKTepucTMKM 

(TC) 

規格特性 

P) 

Technische Merkmale 

(NL) 

Technische gegevens 

(GR) 

npoSiaypacpEq 

(K) 


(1) 

Specifiche 

(DK) 

Specifikationer 

OP) 

スペック 







iQlO 

I.Q30 

iQ50 

iQ70 

iQ90 

Design 

Two-way bass reflex 

Two-way bass reflex 

Two and a half-way bass reflex 

「wo and a half-way bass reflex 

Three-way bass reflex 

Drive units 

130mm (5.25in.) Uni-Q 

19mm ((X75in.) alu dome HF 

165mm (6.5in.) Uni-Q 

19mm (0.75in.) alu dome HF 

130mm (5.25in.) LF 

130mm (5.25in.) Uni-Q 

19mm (0.75in.) alu dome HF 

165mm (6.5in.) LF 

165mm (6.5in.) Uni-Q 

19mm ((X75in.) alu dome HF 

2x165mm (6.5in.) LF 

165mm (6.5in.) Uni-Q 

19mm ((X75in.) alu dome HF 

Frequency response 

50Hz- 40kHz 

45Hz- 40kHz 

40Hz- 40kHz 

36Hz- 40kHz 

33Hz- 40kHz 

Crossover frequency 

2.5kHz 

2.5kHz 

2.5kHz 

2.5kHz 

180Hz-2.5kHz 

Amplifier requirements 

I0-I00W 

I5-I20W 

I5-I30W 

I5-I50W 

I5-200W 

Sensitivity (2.83V/1 m) 

88dB 

89dB 

88dB 

90dB 

9ldB 

Maximum output 

l08dB 

1 lOdB 

l09dB 

1 1 IdB 

1 i3dB 

Nominal impedance 

8Q 

8Q 

80 

8Q 

8Q 

Magnetic shielding 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Weight 

4.5kg (9.9lbs) 

6.45kg (I4.2lbs) 

10.2kg (22.5lbs) 

14kg (30.9lbs) 

16.3kg (35.9lbs) 

Dimensions 

301 x 175 x 261 mm 

365 x 220 x 327 mm 

815 x 175 x 261 mm 

865 x 220 x 327 mm 

942 x 220 x 327 mm 

H xWx D 

Il.8x6.9x 10.3 in. 

I4.4x87x 12.9 in. 

32 x 6.9 x 10.3 in. 

34 x 8.7 x 12.9 in. 

37 x 8.7 x 12.9 in. 

Plinth Dimensions 

H xWx D 

N/A 

N/A 

28 x 250 x 295 mm 

1.1 x 9.8 x 1 1.6 in. 

28 x 288 x 348 mm 

1.1 x 11.3 x 13.7 in. 

28 x 288 x 348 mm 

1.1 x 11.3 x 13.7 in. 


lC^ 60 c 


Design 

Three-way bass reflex 

Drive units 

2x130mm (5.25in.) LF 

130mm (5.25in.) Uni-Q 

19mm (0.75in.) alu dome HF 

Frequency response 

65Hz- 40kHz 

Crossover frequency 

280Hz - 2.8kHz 

Amplifier requirements 

I5-I50W 

Sensitivity (2.83V/Im) 

90dB 

Maximum output 

11 IdB 

Nominal impedance 

8Q 

Magnetic shielding 

Yes 

Weight 

8.8kg (I9.4lbs) 

Dimensions 

H xWx D 

165 x 512 x 255 mm 

6.5 x 20.1 x 10 in. 


GP Acoustics (UK) Ltd., Eccleston Road.Tovil, Maidstone, Kent, ME 15 6QP U.K. 
Tel: + 44 (0)1622 672261 Fax: + 44 (0)1622 750653 


GP Acoustics (US) Inc., 10 Timber Lane, Marlboro, New Jersey 07746 U.S.A. 
Tel: +(1) 732 683 2356 Fax: +(1) 732 683 2358 


GP Acoustics GmbH, Am Brambusch 22, D- 44536 Liinen, Deutschland. 
Tel: +49 (0) 231 9860-320 Fax: +49 (0) 231 9860-330 


GP Acoustics (France) SAS, 39 Rue des Granges Galand - BP 60414, 
37554 Saint Avertin CEDEX, France. 

Tel : +33(0)2 47 80 49 01 Fax: +33(0)2 47 27 89 64 


GP Acoustics (HK) Limited, 6F, Gold Peak Building, 30 Kwai Wing road, 
Kwai Chung, N.T., Hong Kong. 

Tel : +852 2410 8188 Fax: +852 2401 0754 


KEF JAPAN I -1 I -17, Honcho, Koganei-City, Tokyo, JAPAN 184-0004 
Tel: +81 (0)42-388-2030 E-mail: info@kef.jp 


^^ KEF and Uni-Q are registered trademarks. Uni-Q is protected under GB patent 2 23692 9, U.S. Pat No. 5,548,65 7 and other worldwide patents. 

KEF reserve the right, in line with continuing research and development, to amend or change specifications. 

UNI'Q* www.kef.com 
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INNOVATORS IN SOUND 


Part No.K 290223 ML 
Issue 2: August 2008 
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